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DocuPrint 350JM 

マニュアル正誤表 


次の マニュアルに 誤りがありました。 ここに 訂正し、お詰び申し上げます。 


①阳 ocuPrint 350JM ューザーズガイド』 

1版2004年7月発行(帳票 No:ME3273J1-1) 


該当番号 

該当ページと行数 

誤 

正 

① 

P 12411行目の表の1行目 r ジ 

最大 200 ユーザーまでのオーナー名 

最大 50 ユーザーまでの才ーナー名が 


ヨブオーナー名 J の項目 

が印刷されます。ジョブオーナーの指 

印刷されます。ジョブオーナーの指 



ををしない場合、または 201 人めな降 

定をしない場合、または 51 人め化降 



のユーザーの印刷ジョブの場合は、 

のユーザーの印刷ジョブの場合は、 



最後から2つめの 「 UnknownUser 」 欄 

最後から2つめの 「 UnknownUser 」 欄 



に集計されます。レポート/リストの出 

に集計されます。レポート/リストの出 



力は、最後の「 Report / ListJ 欄に集計 

力は、最後の 「 Report / ListJ 欄に集計 



されます。 

されます。 


2009年5月 
富±ゼロックス株式会社 







